50 


ANALYSE 

Lake Chad, ecology and productivity of a shallow tropical ecosystem, ed. JLP, Carmouze. J.R, 
Durand, C. Levtque, W, Junk PubL, La Haye, 1983, 575 pp. 

11 exist e peu de milieux lacustres tropicaux ou autre s, sur lesquek aient ete entre prises 
des recherehes aussi approfondies que celles qui ont ete menees pendant une quinzainc d"an- 
nees, de 1963 a 1978, sur le lac Tchad. Cest done le merite de J'O.R.S.T.O.M. que devoir 
tente, avec succes, le pari de concentrer les efforts d"une quinzaine de chercheurs sur ce milieu 
endorheique qui est la platne d'inondation ou viennent se repandre et s’evaporer les eaux du 
Chan. 

Cet ouvrage concretise une entreprise considerable animee pai le Pr J. DAGET et realises 
dans des conditions climatiques et materielles qui auraient rebute la plupart des limnologues, 
teb que les a de finis VALLENTYNE* Cest un modele d "etude integree d'ecosysteme dans le- 
quel on s"offre le luxe de reunir a la fob, de la paleolimnologie, une analyse du fonctionne- 
inem hydrogeochimique et une etude dynamique des composants biologiques, poissons com- 
prb. Cette entreprise repond a un double objectif, celui de cooperer au projet lance void une 
vingtaine d’annees par le PR.I. dont I'csprit et la finalite demeurent d'actualite, et d'en tirer 
un schema de gestion rationnnelle des stocks vivriers que constituent les poissons du lac. 

1 e volume cst divisc en 5 chapitres qui constituent la irame defmissant dassiquement ce 
type de recherehes: 1 -le milieu, 2 - les communautes el leur evolution dans le temps, 3 - les 
transfer ts J'enerpe, 4 - les transi'erts de mattere et 5 - les caracteristiques globales de ]"eco- 
systeme. 

Au eouis de ees annees delude, le lac Tchad a evolue vers un assechement partiel et pro- 
gressif qui s'inscrit dans k cadre nature] d’alrernances de periodes seehes et de periodes hu- 
mides. Cette evolution, si die a emrame des djffkultes supplemenraires. a aussi ete beneHque 
au plan fondamental et a constitue une experience naturelle dont ont su tirer parti les limno- 
iogues de TO.R.S.T.O.M. 

En matiere hydrogeochimique. Einteret principal de ce document porte sur une analyse 
de la regulation saline dans un milieu endorheique qui echappe, par des mecamsmes qui lui 
som propres, k Eengrenage de la salure et de la sterilisation qui caracterise generalement ce type 
d’ecosysteme en zone aride. 

En accord avec les objectifs de recherche appliquee de l"O.R.S.T.Q.M., une part egalement 
importante de fouvrage t30 7t>) est consacree aux poissons . structure et evolution du peuple- 
ment, exploitation des stocks et regimes alimentalres. L’accent est mis, bien entendu, sur les 
principals especes exploitees. A testes buremoze , Brachysynodontis batensoda, Hemi&yno- 
dontis membranuceus, Lutes niter icus, Sarotherodon galileus , arrivent avec les crues du Chari 
pour se reproduce dans cet immense bassin. 

En depit des efforts consentb, il etait inevitable que surgissent des points faibles decou- 
lant, d’une part, de la succession des programmes (ce qui interdit parfois une analyse compara¬ 
tive simultanee), d -1 autre part, de domaines de recherehes non combles. Ainsi, Pabsence deva¬ 
luation de la production secondaire d"une partie non negligeable du benthos (Chironomides 
et Oligochetes) empeche de dresser un bilan global , meme approche, des transferts d*energie. 
On ne pourra cependant pas faire grief aux chercheurs de rfavoir pu faire aboutir completement 
leur projet, en raison des evenements historiques qui ont marque la derniere paxtie de leur pro¬ 
gramme. 

Quoi quMI en soil, ce volume non seulement rassemble une somme considerable d"informa¬ 
tions sur le lac Tchad ainsi que sur d'autres lacs tropicaux. mais aussi constitue un outil concep- 
tuel aidant k la reflexion thcorique en limnologie et un ouvrage de reference pour une longue 
duree, L’utilisatton de la langue anglaise lui permettra ainsi d'atteindre I "audience internationale 
qu"il merite, 
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